Deutscher Bundestag Drucksache VI/1966 

6. Wahlperiode 

Sachgebiet 53 


Vorblatt 


Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Arbeitsplatzschutzgesetzes 

(Mündlicher Bericht des Verteidigungsausschusses) 


A. Problem 

Gediente Wehrpfliditige, die sidi um Einstellung in den öffent- 
lichen Dienst bewerben, sind gegenüber Niditgedienten be- 
nachteiligt. 


B. Lösung 

Als Beitrag zur Erhöhung der Wehrgerecbtigkeit sollen ge- 
diente Bewerber bei gleicher Eignung bevorzugt in den öffent- 
lichen Dienst eingestellt werden. 

Der Gesetzentwurf wurde einstimmig angenommen. 


C. Alternativen 

Keine 


D. Kosten 

Keine 
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Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/1966 


Sachgebiet 53 

Mündlicher Bericht 

des Verteidigungsausschusses 
(11. Ausschuß) 

zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Arbeitsplatzschutzgesetzes 
— Drucksache VI/1682 — 

Berichterstatter: 

Abgeordneter Petersen 

Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf — Drucksache VI/ 1682 — unverändert anzu- 
nehmen. 

Bonn, den 9. März 1971 

Der Verteidigungsausschuß 

Dr. Zimmermann Petersen 

Vorsitzender Berichterstatter 
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